Dr. STAŃ BROLYNSKI 


emer. ©. i k. lekarz sztabowy 


przeżywszy lat 6l, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia /. maja 1914 r. 


Wyprowadzenie zwłok ze szpitala wojskowego wprost na cmentarz nastąpi w sobotę dnia 9. b. m. 
o godzinie 4. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskany brat zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów Zmarłego 1 Znajomych. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Żwiązkowa w Krakowie. 


